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Geert Corstens, oud-president van de Hoge Raad, is kritisch over het besluit om ING niet te 
vervolgen. 'Tk vind dat het geen goede beslissing is om dit buiten de rechter om af te doen. 
Dit zijn nu typisch zaken die zó groot zijn, dat is niet zomaar een willekeurige fraude. Een 
enorme fraude als deze had aan de rechter moeten zijn voorgelegd." 

Deze week kreeg ING een recordboete opgelegd van 775 miljoen euro. Maar topman Ralph 
Hamers en zijn collega's worden niet strafrechtelijk vervolgd. Volgens justitie was er geen 
bewijs voor persoonlijke betrokkenheid bij de witwaspraktijken. 

Corstens begrijpt dit. "Althans, blijkbaar is het bewijsmateriaal onvoldoende. Kennelijk is er 
wél genoeg bewijsmateriaal om ING, de rechtspersoon, als zodanig aan te pakken. Dan kan je 
schikken, maar je kan het bedrijf ook voor de rechter dagen. Dat had moeten gebeuren, naar 
mijn idee." 





